iPhone için reklamsız en iyi desibelmetre uygulamaları (2026 karşılaştırması)
iPhone için reklamsız en iyi dB ölçer uygulamalarını karşılaştırdık. Hangileri ölçümleri zaman içinde kaydediyor, hangileri yalnızca anlık seviye gösteriyor?
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Reklamlar bir desibelmetre uygulamasını neden mahveder?
Ses seviyesini ölçmek için iPhone'unuzu elinize aldığınızda isteyeceğiniz son şey, ekranda titreşen bir reklam bandı ya da ölçümü kesen bir açılır penceredir. Gürültü seviyesi ölçümü odaklanma, sabit bir duruş ve doğru zamanlama gerektirir. Reklamlar bu üçünü de yok eder. Buna rağmen App Store'daki ücretsiz desibelmetre uygulamalarının çoğu reklamla doludur. Bu karşılaştırmada 2026'da iPhone için reklamsız en iyi dB ölçer uygulamalarını inceliyor ve gerçekten işe yarayan bir uygulamayı basit bir oyuncaktan neyin ayırdığını anlatıyoruz.
Bir desibelmetre uygulamasında nelere bakmalı?
Karşılaştırmaya geçmeden önce hangi özelliklerin gerçekten önemli olduğunu anlamakta fayda var. Temel bir desibelmetre uygulaması, iPhone'unuzun mikrofonundan gelen anlık değeri dB ya da dBA cinsinden gösterir. Bu asgari şarttır. Size gerçekten yardımcı olan uygulamalar ise daha ileri gidenlerdir:
	Zaman içinde kayıt tutma — her ölçümü zaman damgasıyla kaydederek bir geçmiş oluşturmak
	Çevrimdışı çalışma — internet bağlantısı olmadan çalışmak; bodrumda, fabrika sahasında veya kırsal bir bölgede kritik önemdedir
	Reklamsızlık — görsel karmaşa ve sesli kesintiler olmadan temiz bir arayüz
	Dışa aktarma veya paylaşma — gürültü verilerinizi belge olarak ya da şikâyet için paylaşabilme imkânı
	Doğruluk — cihaz mikrofonunu sorumlu biçimde kullanmak ve gerektiğinde A ağırlıklı (dBA) ölçüm göstermek

Uygulama 1: NoiseLedger — kayıt tutmak için en iyi seçim
NoiseLedger: dB Meter Log, bu listedeki diğer tüm uygulamalardan ayrılıyor; çünkü baştan itibaren yalnızca anlık bir ölçer olarak değil, bir gürültü kaydedicisi olarak tasarlandı. Diğer uygulamalar size ses seviyesinin şu anda ne olduğunu gösterirken, NoiseLedger her ölçümü zaman damgasıyla kaydediyor ve cihazınızdaki yerel bir günlükte saklıyor.
Bu da onu gürültüyü zaman içinde belgelemesi gereken herkes için ideal seçenek yapıyor: günlük maruziyetini takip eden bir inşaat işçisi, gürültücü komşularına karşı dosya hazırlayan bir kiracı ya da bebek odasının yanındaki ses seviyesini izleyen bir ebeveyn. Uygulamayı açıyor, kaydetmek için dokunuyorsunuz ve her ölçüm tam tarih ve saatiyle kaydediliyor. Hesap gerekmiyor. İnternet gerekmiyor. Her şey telefonunuzda kalıyor.
Arayüz temiz, odaklı ve tamamen reklamsız. Banner yok, tam ekran reklam yok, ödüllü video istemleri yok. Net bir ölçüm değeri, bir kayıt listesi ve geçmişinizi istediğiniz an inceleme imkânı elde ediyorsunuz.
NoiseLedger'ı iPhone için indirin — App Store'da ücretsiz
Uygulama 2: Decibel X
Decibel X, iPhone için sunulan en özenli anlık dB ölçer uygulamalarından biri. Profesyonel görünümlü bir gösterge üzerinde dBA ve dBC değerlerini gösteriyor ve tepe değeri sabitleme özelliği içeriyor. Arayüz derli toplu, gerçek zamanlı okuma da hızlı tepki veriyor.
Ancak Decibel X öncelikle anlık bir ölçer. NoiseLedger'ın yaptığı gibi zaman damgalı bir günlük tutmuyor. Mevcut seviyeyi ve tepe değeri görebilirsiniz, ama sonradan başvurabileceğiniz bir geçmiş kaydı yok. Ayrıca bazı özellikler için ücretli bir kademesi var ve ücretsiz sürüm reklam içeriyor.
Şunun için ideal: kayda ihtiyacınız olmadığında mevcut seviyeyi hızlıca kontrol etmek.
Uygulama 3: Sound Level Meter Pro
Sound Level Meter Pro, anlık dB değerlerini kadran tarzı bir gösterge üzerinde sunan sade bir arayüz sağlıyor. Oturum boyunca ortalama ve tepe değer takibi yapıyor; bu da kısa ölçümlerde işe yarıyor. Uygulama basit ve işlevsel.
Olumsuz yanı, oturum verilerinin bir günlük olarak saklanmaması. Uygulamayı kapattığınız anda ölçüm geçmişiniz kayboluyor. Ayrıca bazı özellikler için internet bağlantısı gerekiyor ve ücretsiz sürümde zaman zaman reklam çıkıyor.
Şunun için ideal: sessiz bir ortamda hızlı, tek seferlik ölçümler.
Uygulama 4: NIOSH SLM
NIOSH Sound Level Meter uygulaması, ABD Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü tarafından geliştirildi. Ücretsiz, reklamsız ve özellikle işyeri gürültüsü ölçümü için tasarlanmış. A ağırlıklandırma (dBA) kullanıyor ve OSHA uyumluluğu açısından önemli olan zaman ağırlıklı ortalamayı (TWA) gösteriyor.
NIOSH SLM, profesyonel iş sağlığı bağlamlarında son derece başarılı. Sınırlaması, birden çok oturumun günlüğünü saklamaması — elle not almaya dayalı tek seferlik ölçüm oturumları için kurgulanmış. Ayrıca kaydırarak inceleyebileceğiniz ve günler arasında karşılaştırabileceğiniz kalıcı bir geçmiş kaydı sunmuyor.
Şunun için ideal: TWA ölçümlerine ihtiyaç duyan iş sağlığı uzmanları.
Uygulama 5: Too Noisy Pro
Too Noisy Pro sınıf ortamı için tasarlanmış; gürültü seviyesine göre renk değiştiren görsel bir gösterge sunuyor. Öğretmenler için eğlenceli ve ilgi çekici, ama ciddi bir ölçüm aracı değil. Ölçümler kaydedilmiyor, dB göstergesi basitleştirilmiş ve amaç doğru gürültü belgelemesi değil, davranış yönetimi.
Şunun için ideal: sınıf gürültüsünü yöneten öğretmenler — ciddi ölçüm veya kayıt için değil.
Asıl fark: anlık ölçer mi, gürültü kaydedicisi mi?
Bu beş uygulamayı karşılaştırdıktan sonra en büyük ayrım, size mevcut değeri gösterenlerle bir kayıt oluşturanlar arasında. Beşi de anlık dB değeri gösterebiliyor. Yalnızca NoiseLedger, oturumlar arasında kalıcı olan ve tamamen çevrimdışı çalışan zaman damgalı bir günlük veriyor.
Bir gürültü sorununu anlatmaya çalıştıysanız — ev sahibine, insan kaynaklarına, bina yöneticisine ya da sadece kendinize — hafızaya güvenmenin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. «Geçen salı akşamı çok gürültülüydü» bir kanıt değildir. Salı 23.04'te 78 dB, çarşamba 23.47'de 81 dB ve cuma 22.58'de 85 dB gösteren bir günlük ise bir örüntüdür. İşte belge budur.
Çevrimdışı erişim: neden önemli?
Pek çok dB ölçer uygulaması reklam göstermek, verileri buluta eşitlemek ya da kaynak yüklemek için internet bağlantısı ister. Bu, gürültüyü bağlantının zayıf olduğu bir yerde ölçmeniz gerektiğinde gerçek bir sorun yaratır: bodrum katındaki bir daire, bir fabrika sahası, yeraltı otoparkı veya kırsal bir bölge.
NoiseLedger tamamen çevrimdışı çalışır. Tüm veriler iPhone'unuzda yerel olarak saklanır. Gürültüyü ölçebilir, günlüğünüzü inceleyebilir ve hiçbir ağ bağımlılığı olmadan belgelerinizi oluşturabilirsiniz. Bu küçük bir kolaylık değil — bazı kullanıcılar için belirli bir uygulamanın kendi durumlarında gerçekten kullanılabilir olmasının tek nedeni budur.
NoiseLedger kimler için?
Şunlardan biri size uyuyorsa NoiseLedger doğru seçimdir:
	Bir komşunun, yakındaki bir işletmenin veya bir şantiyenin gürültüsünü belgeliyorsunuz
	Gürültülü bir ortamda çalışıyorsunuz ve günlük maruziyetinizi takip etmek istiyorsunuz
	Belirli bir yerdeki gürültü seviyelerini günler veya haftalar boyunca izlemek istiyorsunuz
	Çevrimdışı çalışan, reklamsız ve hesap istemeyen bir uygulamaya ihtiyacınız var
	Ölçümünüzün önüne geçmeyen temiz, odaklı bir arayüz istiyorsunuz

Onu sıradan bir dB oyuncağı olmaktan çıkarıp gerçekten kullanışlı kılan şey kayıt özelliğidir. iPhone'unuzu anlık gösterge cihazından, kaydı olan gerçek bir ölçüm aracına dönüştürür.
NoiseLedger'ı iPhone'da ücretsiz deneyin — reklamsız, hesapsız
Sonuç
iPhone için çıkan dB ölçer uygulamalarının çoğu, birbirinin yerine geçebilen reklamlı anlık ölçerlerdir. NoiseLedger farklı bir kategoride; çünkü ölçümlerinizi zaman içinde kaydediyor, çevrimdışı çalışıyor ve verilerinizi cihazınızda gizli tutuyor. Anlık bir değerden fazlasına ihtiyacınız varsa — bir kayda ihtiyacınız varsa — bu listede tam olarak bunun için yapılmış tek uygulama odur.
NIOSH SLM, iş sağlığı bağlamları için güçlü bir ikinci seçenek; Decibel X ise hızlı kontroller için gayet uygun. Ama iPhone'unda süreci kesen reklamlar olmadan bir gürültü geçmişi oluşturmak isteyen herkes için net tavsiye NoiseLedger.
NoiseLedger'ı iPhone için hemen indirin
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